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Leitungen. mit verteilter Selbstinduktion und Kapazitat.
zeigt, daft grofle Werte von cjG unbrauchbar sind, weil die Gesamt-spannung auch bei vielen G-liedern nur ein kleines Vielfaches der Gliedspannung wird.
RL   L    L                                      2. Ein Kettenleiter nach Fig. 168
wird oft1) der Untersuchung der Span-nungsverteilung   bei   Spulen   fiir Jia^^^^^X/AiX  h°b-e Frequenzen zugrunde gelegt.    R, L, 0 sind Widerstand, Induktivitat und Fig. 168.                 Erdkapazitat   einer   Windung,    K   ist
die Kapazitat   zwischen  benachbarten Windungen.    Hier ist
R + jo>[L(l — arL K) — R*K]

oder, wenn fiir hohe Frequenzen R   gegen   o)L vernachlassigt wird,
und        1) :
Die Gleichungen   fiir die Spule   selbst   erhalt man,   wenn die Kon-stanten, wie bei der Leitung, auf die Langeneinheit bezogen werden,
wobei   ©in — = SCg •-==--   zu   setzen  ist.    Damit   erhalt   man   die Fortpflanzungskonstante und die Charakteristik
L__      _!
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Hieraus folgt zunachst, da6 das Verhalten verschieden ist,   je nach-dem die Netzfrequenz co kleiner oder groBer ist als
1
coQ ist dieResonanzfrequenz derWindungs-Induktivitat und-Kapazitat. Ist o)<^ ft>0, so ist v bei Vernachlassigung der Verluste imaginar, also ein WinkelmaB, 3 reell. Die Strom- und Spannungsamplituden sind raumlich nach Sinuswellen verteilt, wie bei einer verlustfreien Leitung.
Ist (O^>COQ) so wird v reell, d. h. eine Dampfungskonstante, die raumliche Spannungs- und Stromverteilung befolgen ein Ex-ponentialgesetz. 3 wir(^ imaginar und entspricht einer Reaktanz.
Die beiden Frequenzbereiche   unterscheiden   sich  dadurch,   daJ3
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